WLODZIMIERZ 


ALBER 


były dyrektor Krakowskich Zakładów Papierowych, prof. tajnego Liceum i Gamnazjum w Balaton 
Boglar na Węgrzech, odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP oraz wieloma odznaczeniami państwowymi 


Człowiek o nieposzłakowanym charakterze, 
NAJDROŻSZY I UKOCHANY MĄŻ, BRAT, SZWAGIER I WUJEK 
przeżywszy lat 75, opatrzony sw. Sakramentami, zmarł dnia 5 sierpnia 1989 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we czwartek dnia 10 sierpnia 1989 r. 
o godz. 12.00 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, ro czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce 
wiecznego spoczynku, © czym zawiadaciiajj pograzeni w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA I RODZINA 


Prosimy o nieskładanie kondelencji. 


